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A1 : CN8 04 , 804,R843,R849,C840 
A2 : R82 1 ,R822,C852 

B1 : CN8 03 , D803,D807,R842,R845, R823 , R82 6 , R834 , C839 
B2 :C819,C821,C822,C842, T8 02, C824, C851, R851, R852, C828 
B3 : C802 , HS6 
B4 : HS4 , HS5 

C1:CN802, D8 02,D805, D809 , R841 , R84 7 , R81 9 , R820 , R825 , R827 , R832 , C817 , C815 , C845 , C838 
C2 :T801,Q808,Q809,C823,C825, C82 6 , R811 , R829 , R830 , R837 , R838 , 

C3:IC801, R812 ,C829,C820, C809, R807 , R8 06,C808,C818, R808 
C4 : ZD8 05, D8 01, C868, C804 , C832 , R801 , R8 02 , R803 , R809 , R810 
C5 : R805 

D1 : CN80 1 , R8 46,C814, R824 
D2 :R814,R815,C806,C810,C827 
D4 : C801 
D5 : PF801 
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